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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 754 

---- ~ ’ 18 Οκτωβρίου 1999 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,165 στρεμ,Περιφέ- 

ρειας Δημοτ. Διαμ/τος Ελεκίστρας Ν. Αχαΐας. 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης τεσσάρων στρεμ. και 
εκατόν πενήντα (4,150) στη θέση Φουρνιά Κοινότη¬ 
τας Κάστρου Ν. Ηλείας... 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 15 στρεμμάτων στη 
θέση «ΜΠΑΛΙΑΚΟΥΝΙ» Δημοτικού Διαμερίσματος 

Λουτρών Ηραίας Δήμου Ηραίας Ν. Αρκαδίας. 

Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης 
(δάσος χαλεπίου πεύκης), εμβαδού 590,00 στρεμ¬ 
μάτων στη δασική θέση «Βαθύ-Ράχη Ζαρακά και 
Ράχη Σκουταρά» περιφέρειας Δ.Δ. Σοφικού Δήμου 
Σολυγείαςτου Νομού Κορινθίας. 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ.2420 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 0,165 στρεμ,Περιφέρειας 
Δημοτ. Διαμ/τος Ελεκίστρας Ν. Αχαΐας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος της χώρας. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφερείας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δ/ξεις». 

3. Την αριθ. 186 Γ.Γ./30.6.1998 απόφαση Π.Δ.Ε. «Άσκη¬ 
ση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμμ. Περιφέρειας Δυτ. Ελ¬ 
λάδας επί θεμάτων ΔΑΣΙΚΩΝ και μεταβίβαση του δικαιώ¬ 
ματος υπογραφής στους προϊσταμένους Υπηρεσιακών 
Μονάδων της Περιφέρειας». 


4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των Δα¬ 
σών και των δασικών εκτάσεων» και συγκεκριμένα: 

α) Του άρθρου 41 παρ. 1. 
β) Του άρθρου 38 παρ. 2. 

γ) Του άρθρου 70 παρ. 3 του Ν. 998/90 όπως συμπλη¬ 
ρώθηκε με το Ν. 2040/92. 

5. Τις σχετικές διαταγές του Υπουργ. Γεωργίας. 

6. Την αριθμ. 2420/9.9.1999 πρόταση του Δασαρχείου 
.Πατρών «περί κηρύξεως αναδασωτέας έκτασης .0,165 
στρεμμάτων στη θέση «Μακρυά Ράχη» Περιφέρειας του 
Δημοτικού Δ/ματος Ελεκίστρας του Δήμου Πατρέων. 

1. Τη θετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Ν. Αχαίας, α¬ 
ποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την αποκατάστα¬ 
ση με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση της δασικής βλάστη¬ 
σης που καταστράφηκε από πυρκαγιά που έγινε στις 
23.6.1999 και διαπιστώθηκε στις 27.7.1999 τη δημόσια 
δασική έκταση (δάσος αειφύλλων πλατυφύλλων) εμβα¬ 
δού εκατόν εξήντα πέντε τ.μ. (0,165 στρ.) στη θέση .Περι¬ 
φέρειας Δημοτ. Διαμ/τος Ελεκίστρας και η οποία προσ¬ 
διορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Α όπως αυτά φαίνονται 
στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπα¬ 
στο μέρος της απόφασης αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά: Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά: Ομοίως. 

Βόρεια: Ρέμα. 

Νότια: Δημόσια δασική έκταση. 

Η παρούσα ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στο Δημοτι¬ 
κό Διαμέρισμα Ελεκίστρας σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
Ν. 3200/55. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 15 Σεπτεμβρίου 1999 

Με εντολή Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓ. ΣΚΟΥΡΑΣ 














Αριθ. 1632 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης τεσσάρων στρεμ. και ε¬ 
κατόν πενήντα (4,150) στη θέση Φουρνιά Κοινότητας 
Κάστρου Ν. Ηλείας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις για τη διοικητική αποκέντρωση το Ν. 
2503/97 και την 18655/98 απόφ. Γεν. Γραμ. Περιφ. Δυτ. 
Ελλάδος. 

2. Τις διατάξεις του αρθ. 117 παρ. 3 του Συντάγματος 
της χώρας. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των Δα¬ 
σών κ.λ.π.» και ειδικότερα τα άρθ. 41 παρ. 38 παράγ. γ και 
το Νόμο 2040/92 αριθ. 12 παρ. 3. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας 

160417/1180/6.7.80. 18247/3049/24.9.80, 141823/- 

24.2.83 και 85144/1468/9.9.1992. 

5. Την 2367/99 πρόταση του Δασαρχείου Αμαλιαδας 
που αναφέρεται στο θέμα για κήρυξη δασικής έκτασης 
ως αναδασωτέας διότι η δασική βλάστηση που την κάλυ¬ 
πτε καταστράφηκε με εκχέρσωση - κατάληψη και επιβά- 


λεται η εκ νέου δάσωσή της. Η πράξη έγινε από τον Δ.Π. 
Δευκαδίτη τον Ιούνιο 1999, αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημι- 
ουργία με φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης 
που καταστράφηκε με εκχέρσωση - κατάληψη τη Δημο¬ 
σία δασική έκταση εμβαδού (4,150) που βρίσκεται στη θέ¬ 
ση Φουρνιά Κοινότητας Κάστρου Ν. Ηλείας. 

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία σχεδιάγραμμα και εχει 

όρια: , , . π 

Ανατολικά: Ιδιοκτησία τουριστικών επιχειρήσεων Δ.Ι I. 

Δευκαδίτη και Σία. 

Δυτικά: Ιόνιο πέλαγος. 

Βόρεια: Δημόσιο δάσος αειφύλλων - πλατυφύλλων. 
Νότια: Ομοίως ως άνω. 

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτε¬ 
λεί αναπόσπαστο μέροςτης απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 17 Σεπτεμβρίου 1999 

Με εντολή Γεν. Γραμ. Περιφέρειας 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 
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Αριθ. 1786 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 15 στρεμμάτων στη θέση 
«ΜΠΑΛΙΑΚΟΥΝΙ» Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών 
Ηραίας Δήμου Ηραίας Ν. Αρκαδίας. 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 περί διοικητικής αποκέ¬ 
ντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα¬ 
γενέστερα με το Ν.Δ. 532/70. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των Δα¬ 
σών κ.λ.π.» και ειδικότερα: 

α)του άρθρου 41 παρ. 1, β)του άρθρου 38 παρ. 1. 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την αριθ. 3523/17.9.99 πρόταση του Δασαρχείου Βυ- 
τίνας με την οποία προτείνεται κήρυξη της έκτασης που α- 
ναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 2503/1997 «Δι¬ 


οίκηση - Οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμι¬ 
ση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις», 
αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό τη φυσική αποκα- 
τάστση της ανωτέρω έκτασης που καταστράφηκε από 
πυρκαγιά τη δημόσια δασική έκταση εμβαδού δέκα πέντε 
(15) στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ- 
ΝΙ» Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών Ηραίας Δήμου Η¬ 
ραίας Ν. Αρκαδίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία 1, 
2,3,4,5,6,7,8,9,1 και έχει όρια: 

Ανατολικά: Δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά: Αγρόκτημα Νικ. Πέρρου. 

Βόρεια: Αγρόκτημα Μ. Τούντα. 

Νότια: Αγρόκτημα Παν. Χριστούλη 

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 23 Σεπτεμβρίου 1999 

Ο Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



6«Ν·κο ίνηοΓΡ*«6·ο 

Ι',η ιεχχικΟΗϋ Λόγους <ΤΓΟ (ΐχ? όιπνι·<!|ίπ" 

, - ουι>(·.ι«οη *πι6 ποοοιπό 

ΤΟΠΟΓΡλΦΙΚΟ &1ΑΓΡΚΜΗΑ 

Κα.€»6α5 Α·»γ·ο6ια5 Αα6ΐΜ.·η5 
€Λΐοα£τβ 6οη ^εε*η -Μπα^ια.ιι.θ'υ\Μ |( 
ΔΉγ-οί-ίΜου Διαγ*γΐβγ«χθ35. Λουτρών Ηραάσώ- % 
Λτπγιου ,-Η^χχια.5 -Κγνχαι?»α5 ^ 

Κ-Αί^αΛία. Ι_: 5000 
£^4>οι8όν Ααβ'ΐλ'ήί €ΛΐΧα6τ>5 
1-^-3-Α--5-έ-Τ-β-'ϊ -ι - 

= 15 £τρ4^ψαθα. 













ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


7153 


Αριθ. 1916 (4) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης (δά¬ 
σος χαλεπίου πεύκης), εμβαδού 590,00 στρεμμάτων 
στη δασική θέση «Βαθύ - Ράχη Ζαρακά και Ράχη Σκου- 
ταρά» περιφέρειας Δ.Δ. Σοφικού Δήμου Σολυγείας 
του Νομού Κορινθίας. 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο¬ 
διοίκηση και άλλες διατάξεις». 

β) Του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 
532/1970 και μεταγενέστερες διατάξεις. 

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 24 και παρ. 3, άρθρ. 117 του 
Συντάγματος της χώρας μας. 

δ) Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και συγκεκρι¬ 
μένα των άρθρων 38 και 41, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 
του ιδίου νόμου. 

ε) Του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης 
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 
160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.8.80 γ) 
168692/3318/5.10.81, δ) 85144/1468/9.9.92 και ε) 
60284/365/26.1.1994. 

3. Την αριθ. 4030/7.9.1999 πρόταση του Δασαρχείου 
Κορίνθου και τα συνοδεύοντα αυτήν στοιχεία, από όπου 
προκύπτει ότι η έκταση που αναφέρεται στο θέμα είχε κα¬ 
τά τον χρόνο της αποψιλώσεώς της, που έγινε από την 
πυρκαγιά της 13.8.1999 δασικό χαρακτήρα (δάσος χαλε¬ 
πίου πεύκης), κατά την έννοια του Ν. 998/79 (παρ, 1, άρ¬ 
θρ. 3) και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη της ως ανα¬ 
δασωτέας, αποφασίζουμε: 


Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την επανεγκατα 
στάση με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση, της δασικής βλα 
στησης που καταστράφηκε από την πυρκαγιά της 
13.8.1999 την ιδιωτική δασική έκταση (δάσος χαλεπίου 
πεύκης) (παρ. 1, άρθρο 3, Ν. 998/79) εμβαδού πεντακο- 
σίων ενενήντα (590) στρεμμάτων που βρίσκεται στην δα¬ 
σική θέση «Βαθύ - Ράχη Ζαρακά και Ράχη Σκουταρά» πε¬ 
ριφέρειας Δ.Δ. Σοφικού Δήμου Σολυγείας του Νομού Κο¬ 
ρινθίας, προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ.Η, θ, I, 

Κ, Λ.Π, Ρ, Σ, Τ.Ω, Α’, Β’.Θ’, Δ και φαίνεται στο συ¬ 

νημμένο από 2.9.1999 απόσπασμα του αριθ. 6378/2 φύλ¬ 
λου χάρτη Γ.Υ.Σ. που επιμελήθηκε-συνέταξε ο Δασοπό¬ 
νος του Δασαρχείου Κορίνθου Τριαντάφυλλου Πασχά- 
λης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασής μας αυτής και έχει όρια: 

Ανατολικά: Με αγροτικές εκτάσεις και ιδιωτικό δάσος 
χαλεπίου πεύκης. 

Δυτικά: Με αγροτικές εκτάσεις. 

Βόρεια: Με αγροτικές εκτάσεις και ιδιωτικό δάσος χα¬ 
λεπίου πεύκης. 

Νότια: Με αγροτικές εκτάσεις και ιδιωτικό δάσος χαλε¬ 
πίου πεύκης. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεώς της αρ- 
μοδίως (άρθρο 41 Ν. 998/790 και προ της δημοσιεύσεώς 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37, Ν. 
3200/55). 

Για τυχόν προσφυγές κατά της απόφασης αυτής ισχύει 
η ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κόρινθος, 22 Σεπτεμβρίου 1999 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 













